ANTONI GASIOR 


rzeźnik, rodem 2’ Krol. Polskiego;: 


przeżywszy lat 43, opatrzony św. Sakramentami, po krótkich a dolegliwych cierpieniach, 


zmarł'w Niedzielę dnia ll-go Listopada 1900 r. 


W smutku pozostała żona zaprasza Krewnych, Znajomych i pobożną publiczność na obrzęd pogrzebowy, który 
się odbędzie we Wtorek dnia 13-go b. m. o godzinie 3-ciej popołudniu z za Mogilskiej rogatki Nr. 4, wprost na 


miejsce wiecznego spoczynku. 


Nabozenstwo żałobne 


odbędzie się we Środę dnia 14 Listopada b. r. o godzinie 7-mej rano w kościele św. Mikołaja w Krakowie. 


= Dres W. Korneckiego w Krakowe. 


